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नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मई 30 , 2019 / ज्येष्ठ 9 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30 , 2019/ JYAISTHA 9 , 1941 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 मई , 2019 


का . आ . 1884( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 2) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो 
एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


संख्या 


क्रम | स्थापित भारतीय मानक( कों ) की संख्या , 

वर्ष और शीर्षक 


स्थापित 
तिथि 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , अगर 

हैं , की संख्या , वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस 101 ( भाग3 / अनुभाग5 ) : 
2019/ आई एस ओ 1524 : 2013 
रोगन , वार्निश और सम्बंधित उत्पादों के 
नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 

3 पेंट के निर्मित फिल्म पर परीक्षण 
अनुभाग 5 घिसाई पश्चात बारीकी का 

निर्धारण 
( चौथा पुनरीक्षण ) 


आई एस 101 ( भाग3/ अनुभाग5 ) : 1987 
रोगन , वार्निश और सम्बंधित उत्पादों के नमूने 
लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 3 पेंट के 
निर्मित फिल्म पर परीक्षण अनुभाग 5 घिसाई 

पश्चात बारीकी का निर्धारण 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


2703 GI/ 2019 
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क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , 
संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


स्थापित - भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , अगर 
तिथि 

हैं , की संख्या , वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( A ) 


( 5 ) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस 101 (भाग5 / अनुभाग3) : 
2019/ आई एस ओ 6272- 1 : 2011 
रोगन , वार्निश और सम्बंधित उत्पादों के 
नमूने लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 

5 यांत्रिक परीक्षण अनुभाग 3 संघट 
प्रतिरोधिता - गतिशील बड़े परिच्छेदक 
युक्त वजन द्वारा आघात परीक्षण 

( पाँचवा पुनरीक्षण ) 


आई एस 101 (भाग5/ अनुभाग3) : 1999 
रोगन , वार्निश और सम्बंधित उत्पादों के नमूने 
लेने और परीक्षण की पद्धतियाँ भाग 5 यांत्रिक 
परीक्षण अनुभाग 3 संघट प्रतिरोधिता 

( चौथा पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


3. 


आई एस 7200 ( भाग 1) : 2019 
सांख्यिकीय आंकड़ों की प्रस्तुति भाग 1 
सारणीकरण और संक्षिप्तीकरण 

(तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 7200 ( भाग 1) : 1989 
सांख्यिकीय आंकड़ों की प्रस्तुति भाग 1 
सारणीकरण और संक्षिप्तीकरण 

(दूसरा पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


आई एस 10323 : 1982 
मोपेड के इए केंक एवं चेन पहिये - विशिष्टि 


21 जून 
2019 


4. 


आई एस 10323 : 2019 
मोपेड के इएकेंक एवं चेन पहिये - 

विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस 10437 : 2019/ आई ई सी 

60215 : 2016 
रेडियो ट्रांसमिटिंग उपकरण के लिए सुरक्षा 
आवश्यकताएँ - सामान्य आवश्यकताएँ और 

शब्दावली 
( दूसरापुनरीक्षण ) 


आई एस 10437 : 2019 
रेडियो ट्रांसमिटिंग उपकरण के लिए सुरक्षा 

आवश्यकताएँ 
( पहला पुनरीक्षण) 


5 . 


आई एस 10517 : 2019 
फार्क -लिफ्ट ट्रकों के लिए स्वीकृति मानदंड 

(पहला पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


आई एस 10517 : 1983 
फार्क -लिफ्ट ट्रकों के लिए स्वीकृति मानदंड 


21 जून 
2019 


आई एस 10651 : 2019 
मोपेड के लिए हब धुरी, फ्रंट - विशिष्टि 

( पहलापुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


आई एस 10651 : 1983 
मोपेड के लिए हब धुरी, फ्रंट - विशिष्टि 


21 जून 
2019 


7. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , - स्थापित 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

तिथि 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , अगर 

हैं , की संख्या , वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 5 ) 


आई एस 10652 : 2019 
मोपेड के लिए पैडल एसेम्बली - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


आई एस 10652 : 1983 
मोपेड के लिए पैडल एसेम्बली - विशिष्टि 


21 जून 
2019 


आई एस 10653 : 2019 
मोपेड के लिए हब धुरी , रियर - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण) 


22 मई 
2019 


आई एस 10653 : 1983 
मोपेड के लिए हब धुरी , रियर - विशिष्टि 


21 जून 
2019 


22 मई 


21 जून 
2019 


2019 


10. 


आईएस10853 ( भाग 1) : 
2019/ आई ई सी 60244- 1 : 1999 
रेडियो ट्रांसमिशन के मापन की पद्धतियाँ 
भाग 1 प्रसारण ट्रांसमीटरों के लिए सामान्य 

अभिलक्षण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आईएस10853 (भाग 1) : 1984 
रेडियो ट्रांसमिशन के मापन की पद्धतियाँ 
भाग1 प्रसारण ट्रांसमीटरों के लिए सामान्य 

अभिलक्षण 
आई एस 10853 (भाग 2) : 1984 
रेडियो ट्रांसमिशन के मापन की पद्धतियाँ भाग 

2 आवृत्ति 
आई एस 10853 (भाग3) : 1984 
रेडियो ट्रांसमिशन के मापन की पद्धतियाँ भाग 

3 उत्पादन शक्ति और बिजली की खपत 


22 मई 
2019 


आई एस 11139 : 2019 
मोपेड के लिए केबल नियंत्रण के समायोजक 

__ - विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 11139 : 1984 
मोपेड के लिए केबल नियंत्रण के समायोजक - 

विशिष्टि 


21 जून 
2019 


22 मई 
2019 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 11770 - 3 : 


21 जून 
2019 


12. 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 11770 - 3 

: 2015 
सूचना प्रौधोगिकी - सुरक्षा तकनीक - 
भाग3 असममीत के प्रयोग से यंत्र प्रणाली 

( पहला पुनरीक्षण ) 


2008 
सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीक - भाग3 

असममीत के प्रयोग से यंत्र प्रणाली 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 11770 - 4 

__ : 2017 
सूचना प्रौधोगिकी - सुरक्षा तकनीक - 
प्रमुख प्रबंधन भाग 4 कमजोर रहस्यों पर 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी 11770 - 4 : 

____ 2006 
सूचना प्रौघोगिकी – सुरक्षा तकनीक – प्रमुख 
प्रबंधन भाग 4 कमजोर रहस्यों पर आधारित 


13. 
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क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , 
संख्या 

वर्ष और शीर्षक 


स्थापित - भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , अगर 
तिथि 

हैं , की संख्या , वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( A) 


( 5 ) 


क्रियाविधियाँ 


आधारित क्रियाविधियाँ 
( पहला पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


आई एस 11968 : 1986 
पालतू कुत्तों एवं बिल्लियों के लिए आहार - 

विशिष्टि 


21 जून 
2019 


आई एस 11968 : 2019 
पालतू कुत्तों एवं बिल्लियों के लिए आहार 

- विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


14 


22 मई 


21 जून 
2019 


2019 


आई एस/ आई एस ओ 12052 : 2017 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - कार्यप्रवाह एवं 
आंकड़ा प्रबंधन सहित मेडिसिन में डिजिटल 
इमेजिंग और सम्प्रेषण (डाइकोम ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 12052 : 2006 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - कार्यप्रवाह एवं 
आंकड़ा प्रबंधन सहित मेडिसिन में डिजिटल 

इमेजिंग और सम्प्रेषण (डाइकोम ) 


15. 


21 जून 
2019 


16. 


आई एस 13252 (भाग 22) : 2019/ 

आई ई सी 60950- 22 : 2016 
सूचना प्रौधोगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 
22 बहिरंग उपस्कर स्थापित करना 

( पहला पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


आई एस 13252 ( भाग 22 ) : 2014/ 

आई ई सी 60950 - 22 : 2005 
सूचना प्रौधोगिकी उपकरण - सुरक्षा भाग 22 

बहिरंग उपस्कर स्थापित करना 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 1) : 
2019/ आई ई सी 61000 -4 - 1 : 2016 
विघुत चुम्बकीय संगतता ( ई एम सी ) 

भाग 4 परीक्षण एवं मापन तकनीकें 
अनुभाग 1 आई ई सी 61000 -4 सीरीज 

का अवलोकन 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 1) : 

2008/ आई ई सी 61000- 4- 1 : 2006 
विघुत चुम्बकीय संगतता ( ई एम सी ) भाग 4 
परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 1 आई ई 
सी 61000 - 4 सीरीज का अवलोकन 

( पहला पुनरीक्षण) 


17 . 


22 मई 


21 जून 
2019 


2019 


18. 


आई एस 14700 (भाग 4/ अनुभाग 5 ) : 
2019/ आई ई सी 61000-4 -5 : 2017 
विघुत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी ) 
भाग 4 परीक्षण एवं मापन तकनीकें 
अनुभाग 5 सर्ज प्रतिरक्षा परीक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 5 ) : 

2012/ आई ई सी 61000- 4-5 : 2005 
विघुत चुम्बकीय संगतता ( ई एम सी ) भाग 4 
परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 5 सर्ज 

प्रतिरक्षा परीक्षण 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , - स्थापित 
संख्या वर्ष और शीर्षक 

तिथि 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , अगर 

हैं , की संख्या , वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


19. 


आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 9) : 

2008/ आई ई सी 61000 -4- 9 : 2001 
विघुत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी ) भाग4 
परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 9 
ईमपल्स चुम्बकीय प्रतिरक्षा परीक्षण 

(पहला परीक्षण ) 


आई एस 14700 (भाग 4/ अनुभाग 9) : 
2019/ आई ई सी 61000-4-9 : 2016 

विघुत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी ) 
भाग4 परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 
9 ईमपल्स चुम्बकीय प्रतिरक्षा परीक्षण 

( दूसरा परीक्षण ) 
आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 12) : | 
2019/ आई ई सी 61000-4- 12 : 2017 

विघुत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी ) 
भाग4 परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 
12 वलय तरंग प्रतिरक्षा परीक्षण 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस 14700 ( भाग 4/अनुभाग 12) : 
2008 / आई ई सी 61000 - 4- 12 : 2006 
विघुत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी ) भाग4 
परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 12 वलय 

तरंग प्रतिरक्षा परीक्षण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 16) : | 
2019/ आई ई सी 61000-4- 16 : 2015 
विघुत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी ) 

भाग 4 परीक्षण एवं मापन तकनीकें 
अनुभाग 16 0 हर्ट्ज से 150 किलो हर्ट्ज 
तक के आवृति रेंज में सामान्य तरीके से 
व्यवधानोंको उत्त्पन्न करने हेतु प्रतिरक्षा 

___ परीक्षण 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 14700 ( भाग 4/ अनुभाग 16) : 

2008 / आई ई सी 61000 -4 -16 : 2002 
विघुत चुम्बकीय संगतता (ई एम सी ) भाग 4 

परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 16 0 
हर्ट्ज से 150 किलो हर्ज़ तक के आवृति रेंज में 
सामान्य तरीके से व्यवधानोंको उत्त्पन्न करने 

हेतु प्रतिरक्षा परीक्षण 
( पहला पुनरीक्षण) 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


22. 


आई एस 15326 ( भाग 5) : 2019/ आई 

एस ओ 3834 -5 : 2015 
धात्विक सामग्री की संलयन वेल्डिंग हेतु 
| गुणवत्ता की आवश्यकतायें भाग 5 दस्तावेज 

जो आई एस ओ 3834- 2, आई एस ओ 
3834 - 3 या आई एस ओ 3834- 4 की 
गुणवत्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप होने 

के लिए आवश्यक हैं 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15326 ( भाग 5) : 2003/ आई एस 

ओ 3834 -5 : 2015 
धात्विक सामग्री की संलयन वेल्डिंग हेतु 
गुणवत्ता की आवश्यकतायें भाग 5 दस्तावेज 
जो आई एस ओ 3834- 2 , आई एस ओ 3834 
3 या आई एस ओ 3834-4 की गुणवत्ता की 
आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए 

आवश्यक हैं 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


क्रम । स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , 

वर्ष और शीर्षक 


संख्या 


स्थापित - भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द होने हैं , अगर 
तिथि 

हैं , की संख्या , वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5) 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 27000 : 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


23. | 


2018 
सूचना प्रौघोगिकी - सुरक्षा तकनीक 
सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ - समीक्षा 

और शब्दावली 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी / टी आर 

27000 : 2009 
सूचना प्रौघोगिकी - सुरक्षा तकनीक - सूचना 
सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ - समीक्षा और 

शब्दावली 


22 मई 
2019 


21 जून 
2019 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 27004 : 

2016 
24. | सूचना प्रौद्योगिकी - सुरक्षा तकनीक 
सूचना सुरक्षा प्रबंधन – निगरानी , समीक्षा, 

मापन और मुल्यांकन 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ / आई ई सी / टी आर 

___ 27004 : 2009 
सूचना प्रौघोगिकी - सुरक्षा तकनीक - सूचना 
सुरक्षा प्रबंधन - निगरानी , समीक्षा, मापन 

और मुल्यांकन 


21 जून 
2019 


22 मई 
2019 


25. 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी27035 - 1 

: 2016 
सूचना प्रौधोगिकी - सुरक्षा तकनीक 
सूचना सुरक्षा घटना प्रबंधन भाग 1 घटना 

प्रबन्धन के सिद्धान्त 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी / टी आर 

27035 - 1 : 2016 
सूचना प्रौघोगिकी – सुरक्षा तकनीक - सूचना 
सुरक्षा घटना प्रबंधन भाग 1 घटना प्रबन्धन के 

सिद्धान्त 


21 जून 
2019 


22 मई 
2019 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई सी 27035 -2 

: 2016 
सूचना प्रौघोगिकी - सुरक्षा तकनीक 
सूचना सुरक्षा घटना प्रबंधन भाग 2 घटना 
अनुक्रिया हेतु योजना एवं तैयारी के लिए 

दिशानिर्देश 
(पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी / टी आर 

27035 - 2 : 2011 
सूचना प्रौघोगिकी - सुरक्षा तकनीक - सूचना 
सुरक्षा घटना प्रबंधन भाग 2 घटना अनुक्रिया 
हेतु योजना एवं तैयारी के लिए दिशानिर्देश 


26 . 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली, कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों:अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल , भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , 
हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www. standardsbis.inद्वारा 
इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: PUB/3/3/2019-20 ] 
सी . बी . सिंह , अपर महानिदेशक 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th May, 2019 
S .O . 1884 ( E ). — In pursuance of sub -rule (2 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018 , the 
Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the second column 
of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the 
standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled on 
the date indicated against them in the fifth column. 


Sl. No . 


No ., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


SCHEDULE 

Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS 101 (Part 3/Sec 5 ) : 2019 /ISO 1524 : 

2013 
Methods of Sampling and Test for 
Paints , Varnishes and Related Products 

Part 3 Tests on Paint Film Formation 
Section 5 Determination of Fineness of 

Grind 
(Fourth Revision ) 


IS 101( Part 3 /Sec 5 ) : 1987 
Methods of Sampling and 
Test for Paints, Varnishes 
and Related Products Part 

3 Tests on Paint Film 

Formation Section 5 
Determination of Fineness 

of Grind 
( Third Revision ) 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS 101(Part 5 /Sec 3) : 2019 /ISO 6272 

1 : 2011 
Methods of Sampling and Test for 
Paints, Varnishes and Related Products 

Part 5 Mechanical Tests Section 3 
Impact Resistance - Falling-Weight 
Test , Large - Area Indenter 

( Fifth Revision ) 


IS 101(Part 5 /Sec 3 ) : 1999 
Methods of Sampling and 
Test for Paints , Varnishes 
and Related Products Part 

5 Mechanical Tests 

Section 3 Impact 
Resistance - Falling 
Weight Test, Large - Area 

Indenter 
(Fourth Revision) 


IS 7200 (Part 1) : 2019 
Presentation of Statistical Data Part 1 
Tabulation and Summarization 

( Third Revision ) 


22 May 2019 


21 June 2019 


3 . 


IS 7200 (Part 1) : 1989 
Presentation of Statistical 
Data Part 1 Tabulation and 

Summarization 
(Second Revision ) 


IS 10323 : 2019 
Crank and Chain Wheel for Moped - 

Specification 
(First Revision ) 


22 May 2019 


IS 10323 : 1982 
Crank and Chain Wheel | 
for Moped - Specification 


21 June 2019 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS 10437 : 2019 /IEC 60215 : 2016 

Safety Requirements for Radio 
Transmitting Equipment – General 
Requirements and Terminology 

(Second Revision ) 


IS 10437 : 1986 
Safety Requirements for 
Radio Transmitting 

Equipment 
( First Revision ) 


IS 10517 : 2019 
Acceptance Criteria for Fork - Lift 

Trucks 
(First Revision ) 


22 May 2019 


IS 10517 : 1983 
Acceptance Criteria for 

Fork - Lift Trucks 


21 June 2019 
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Sl. No . 


No ., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


7. 


IS 10651 : 2019 
Hub Axle , Font for Mopeds - 

Specification 
( First Revision ) 


22 May 2019 


IS 10651 : 1983 
Hub Axle , Font for 
Mopeds – Specification 


21 June 2019 


IS 10652 : 2019 
Pedal Assembly for Moped - 

Specification 
(First Revision ) 


22 May 2019 


IS 10652 : 1983 
Pedal Assembly for Moped 

- Specification 


21 June 2019 


22 May 2019 


IS 10653 : 2019 
Hub Axle , Rear, for Moped - 

Specification 
( First Revision ) 


IS 10653 : 1983 
Hub Axle , Rear, for 
Moped - Specification 


21 June 2019 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS 10853 ( Part 1) : 2019 / IEC 60244 - 1 : 

1999 
Methods of Measurement for Radio 

Transmitters Part 1 General 
Characteristics for Broadcast 

Transmitters 
(First Revision ) 


10. 


IS 10853 (Part 1) : 1984 
Methods ofMeasurement 
for Radio Transmitters Part 
1 General Condition of 

Measurements 
IS 10853 ( Part 2 ) : 1984 
Methods ofMeasurement 
for Radio Transmitters Part 

| 2 Frequency 
IS 10853 (Part 3 ) : 1984 
Methods of Measurement 
for Radio Transmitters Part 
3 Output Power and Power 

Consumption 


11. 


22 May 2019 


IS 11139 : 2019 
Adjusters for control cables for Moped 

- Specification 
(First Revision ) 


IS 11139 : 1984 
Adjuster for Control 
Cables for Mopeds — 

Specification 


21 June 2019 


22 May 2019 


21 June 2019 


12 . 


IS /ISO /IEC 11770 - 3 : 2015 
Information Technology – Security 
Techniques — Key Management Part 3 
Mechanisms Using Asymmetric 

Techniques 
(First Revision ) 


IS /ISO /IEC 11770 -3 : 

2008 
Information Technology - 

Security Techniques — 
Key Management Part 3 

Mechanisms Using 
Asymmetric Techniques 


22May 2019 


21 June 2019 


13 . 


IS/ ISO /IEC 11770 -4 : 2017 
Information Technology - Security 
Techniques — Key Management Part 4 
Mechanisms Based on Weak Secrets 

( First Revision ) 


IS /ISO / IEC 11770 -4 : 

2006 
Information Technology – 

Security Techniques — 
Key Management Part 4 
Mechanisms Based on 

Weak Secrets 


14 . 


22 May 2019 


IS 11968 : 2019 
Pet Food for Dogs and Cats – 

Specification 
(First Revision ) 


IS 11968 : 1986 
Specification for dog feeds 


21 June 2019 
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Sl. No . 


No ., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


15 . 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS / ISO 12052 : 2017 
Health Informatics - Digital Imaging 

and Communication in Medicine 
(DICOM ) Including Workflow and 

Data Management 
(First Revision ) 


IS /ISO 12052 : 2006 
Health Informatics — 
Digital Imaging and 

Communication in 
Medicine (DICOM ) 
Including Workflow and 

Data Management 


16 . 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS 13252 ( Part 22 ) : 2019 /IEC 60950 

22 : 2016 
Information Technology Equipment - 
Safety Part 22 Equipment to be 

Installed Outdoors 
( First Revision ) 


IS 13252 (Part 22 ) : 
2014 / IEC 60950 - 22 : 2005 

Information Technology 
Equipment - Safety Part 

22 Equipment to be 
Installed Outdoors 


22 May 2019 


21 June 2019 


17 . 


IS 14700 (Part 4 /Sec 1) : 2019 /IEC 

61000 -4 - 1 : 2016 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 

Part 4 Testing and Measurement 
Techniques Section 1 Overview of the 

IEC 61000 - 4 Series 
(Second Revision ) 


IS 14700 (Part 4 /Sec 1 ) : 
2008 /IEC 61000 - 4 - 1 : 

2006 
Electromagnetic 
Compatibility ( EMC) Part 

4 Testing and 
Measurement Techniques 
Section 1 Overview of the 
IEC 61000 -4 Series 

(First Revision ) 


22 May 2019 


21 June 2019 


18 . 


IS 14700 (Part 4 /Sec 5 ) : 2019 /IEC 

61000 -4 - 5 : 2017 
Electromagnetic Compatibility (EMC ) 

Part 4 Testing and Measurement 
Techniques Section 5 Surge Immunity 

Test 
( First Revision ) 


IS 14700 (Part 4/Sec 5) : 
2012 / IEC 61000 - 4 -5 : 

2005 
Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Part 

4 Testing and 
Measurement Techniques 
Section 5 Surge Immunity 

Test 


22 May 2019 


21 June 2019 


19 . 


IS 14700 ( Part 4 /Sec 9 ) : 2019 / 

IEC 61000 -4 - 9 : 2016 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Part 4 Testing and Measurement 

Techniques Section 9 Impulse 
Magnetic field Immunity Test 

( Second Revision ) 


IS 14700 (Part 4 /Sec 9 ) : 
2008 / IEC 61000 -4 - 9 : 

2001 
Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Part 

4 Testing and 
Measurement Techniques 

Section 9 Impulse 
Magnetic field Immunity 

Test 
(First Revision ) 
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Sl. No . 


No., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


(2 ) 


(5 ) 


22 May 2019 


21 June 2019 


20. 


IS 14700 ( Part 4 /Sec 12 ) : 2019/ 

IEC 61000 -4- 12 : 2017 
Electromagnetic Compatibility (EMC ) 

Part 4 Testing and Measurement 
Techniques Section 12 Ring Wave 

Immunity Test 
( Second Revision ) 


IS 14700 (Part 4/Sec 12 ) : 
2008/IEC 61000 -4 - 12 : 

2006 
Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Part 

4 Testing and 
Measurement Techniques 
Section 12 Ring Wave 

Immunity Test 
( First Revision ) 


21. 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS 14700 (Part 4 /Sec 16 ) : 2019 / IEC 

61000 - 4 - 16 : 2015 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 

Part 4 Testing and Measurement 

Techniques Section 16 Test for 
Immunity to Conducted , Common 
Mode Disturbances in the Frequency 

range 0 Hz to 150 kHz 

(Second Revision ) 


IS 14700 ( Part 4 /Sec 16 ) : 
2008/ IEC 61000 - 4 - 16 : 

2002 
Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) Part 

4 Testing and 
Measurement Techniques 

Section 16 Test for 
Immunity to Conducted , 

Common Mode 
Disturbances in the 
Frequency range 0 Hz to 

150 kHz 
( First Revision ) 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS 15326 (Part 5 ) : 2019 /ISO 3834 -5 : 

2015 
Quality Requirements for Fusion 
Welding of Metallic Materials Part 5 
Documents with which it is Necessary 
to Conform to Claim Conformity to 

the Quality Requirements of ISO 
3834 - 2 , ISO 3834 - 3 or ISO 3834 - 4 

( First Revision ) 


IS 15326 ( Part 5 ) : 
2003 /ISO 3834 -5 : 2015 
Quality Requirements for 

Fusion Welding of 
Metallic Materials Part 5 
Documents with which it 
is Necessary to Conform to 
Claim Conformity to the 
Quality Requirements of 
ISO 3834 -2 , ISO 3834 - 3 or 

ISO 3834 - 4 


22 May 2019 


21 June 2019 


IS /ISO / IEC 27000 : 2018 
Information Technology - Security 

Techniques — Information Security 
Management Systems - Overview and 

Vocabulary 
(First Revision ) 


IS / ISO /IEC 27000 : 2009 
Information Technology - || 
Security Techniques — 

Information Security 
Management Systems – 
Overview and Vocabulary 


21 June 2019 


22 May 2019 


24 . 


IS /ISO /IEC 27004 : 2016 
Information Technology – Security 
Techniques — Information Security 

Management - Monitoring, 
Measurement, Analysis and Evaluation 

( First Revision ) 


IS / ISO /IEC 27004 : 2009 
Information Technology - 
Security Techniques — 
Information Security 

Management - 
Monitoring , Measurement, 

Analysis and Evaluation 
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Sl. No. 


No., Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No., Year & Title of the 
Indian Standards to be 

Cancelled , if any 


Date of 
Cancellation 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


22 May 2019 


21 June 2019 


25 . 


IS /ISO /IEC 27035 - 1 : 2016 
Information Technology – Security 

Techniques — Information Security 
IncidentManagement Part 1 Principles 

of IncidentManagement 

( First Revision ) 


IS / ISO /IEC 2703 : 2016 
Information Technology - 
Security Techniques - 

Information Security 
IncidentManagement Part 
1 Principles of Incident 

Management 


22 May 2019 


21 June 2019 


26 . 


IS /ISO /IEC 27035 -2 : 2016 
Information Technology - Security 
Techniques — Information Security 

Incident Management Part 2 
Guidelines to Plan and Prepare for 

Incident Response 
(First Revision ) 


IS / ISO /IEC 27035 -2 : 

2011 
Information Technology – 
Security Techniques — 

Information Security 
IncidentManagement Part 
2 Guidelines to Plan and 
Prepare for Incident 

Response 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, ManakBhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar , Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis .in . 

[Ref : PUB/3/3/2019-20 ] 
C . B . SINGH , Addl. Director General 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . MANOL 

Digitally signed by 
KUMAR 

MANOJKUMAR VERMA 

Date: 2019.06 .01 
VERMA 

17 :22:54 + 05 30 


